Ughdarras lonadail: Earra-Ghàidheal & Bòd 


Clàr 4.4. Aireamh dhachaighean a rèir àireamh chàraichean sna dachaighean. 


Bliadhna Àireamh chàraichean san dachaigh Dachaighean 


0 1 2 3 is còrr iomlan 
1971 15,208 11,812 1,875 259 29,155 
1981 12,476 14,502 3,825 668 31,471 
1991 12,333 17,445 6,004 1,017 36,799 





